Inz. ZACHARIASZ 


UŻERNIAWSKI 


wdowiec 


przeżywszy lat 66, zmarł dnia 12 marca 1963 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 16 bm. o godz. 11-tej 
w kościele na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobu 
rodzinnego, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


siostra i rodzina. 


A SPÓŁDZIELNIA PRĄCY 
STOLARZY i PRACOW. POGRZEBOWYCH 
Zakład Nr 1 


D. Z. 1445/63 — F-9(1677) — 30 
asów, pl. Szczepański 2 — Tel. 555-67 


